業務用 


電子ジャーガス欺飯器 


品名 RR - S 10 MKT - RR - S 10 MKT-B - RR - S 100 MKT 


取扱説明書 


保話書付 



必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 





ごあいさご 

このたびは、電子ジャーガス炊飯器をお買い上げいただきましてありびとうございます。 

♦ご使用の前に、この取扱説明書をおずお読みいただき、安全に正しくお使いください。 

参この取扱説明書の裏表紙び保証書になつています。内容をよくご確認のうえ、大切に保をしてください。 
参使用ちび代わつた場合にはおずこの取扱説明書を読んでいただき、かつ指導してください。 

参本製品は国内専用です。海がでは使用できません。 

参取扱説明書を紛失した場合は、お買いボめの販売店または当社事業所に連絡して再購入してください。 


かまど炊きと同じおいしさ 


. 薪に負けないガスの強义 


2 . ホタ飯かま全体をムラなくつつみ炊き 

3 . 羽爸と同じ 5.5 mm の鏡物厚爸 

4 . かまどげき職人の技をマイコンが記憶 


幾 X 



カニ穴やうつす 5 できるこげはガスな 5 ではの強乂、おいしさの証です。 




P 炊きかた3通り- 

•洗米すぐ炊さ：洗ってすぐのお米を炊く場合 
参洗米おき炊き：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 
参お急ぎ炊を:とり急ざご飯が必要なとさ、ミホってずぐのお米を炊く場合 




安全上のご注意必ずお守りください 
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おいしいご飯の豆知識 . 日 


お使いになる前に _ 

各部の名称 . 11 

使用前の準備 . 13 

時言十の合わせかた . 15 


使いかた 




お米の準備 . 16 

'炊飯器の準備 . 16 

ご飯のげきかた • 炊飯 (ミ 先米ずぐ•洗米おき) •• 17 

•巧飯(お急ざ） . 19 

•こげめ調節 . 20 

予約げ飯 (タイマー‘炊飯) . 21 

保温•通常保温 . 23 

• 18 時間保温 . 23 

•再加熱 . 24 

あとかたづけ . 2 已 

お手入れ . 26 


困つたとをな _ 

故障.異常の見分け方と処置方法 . 27 

仕様 . 29 

個別ガス消費量 . 29 

外形寸法 . 29 

交換部品について . 29 

長期間使わないときは . 30 

アフターヴー ビスに ついて . 30 
























I まを上のごま意 


必ずお守0<ださい 


この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々へのを害や財産 
への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 

その表示は次のよラになっています。内容をよくご理解してか 5 本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人げ死 t ：、 重傷を負う危険、 

または义災の危険げ差し迫って生ずることび想定される内容を示しています。 

么警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人げ死 t ：、 重傷を負う可能性、 

または义災の可能性び想定される内容を示しています。 

♦ * ■ ■ ■ 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害 
のみの発生び想定される内容を示しています。 

A 江 局 


•絵表示については;夕のような意味びあります。 


A 

この絵表示は、気をつけていた 
ださたい r を意晦起」内容です。 

高温ま意 


0 

この絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容です。 

@ 义気禁止 （§) 

接触禁止^分解禁止めれ手禁止 

〇 

この絵表示は、必ず実行してい 
ただく「強制」内容です。 

電源プラグを 

起抜く 

爲換気必要 


A 危険 


■ガス漏れに気づいた 5 絶対に义をつけたり、 
電気器具のスイッチの r 入•切」、電源プラグの 
巧き差し、周辺の電話を使用しない 

炎ゃ义巧で引义し、 

爆発事故を起こすこ 
とびあります。 

义気禁止 



■ガス漏れに気づいた 5 ずぐに使用を中止ずる 

①すぐに使用をやめ、ガスをを閉める。 

⑨窓や戸を開けガスをがに出す。 

③お買い上げの販売店または 
もよりのガス事業者に連絡する。 


巧 

盤 I 




A 警告 


■使用ガス及び使用電源についてのご注意 

♦機器び使用ガス（使用ガスグループ）及び使用電源 （AC100V) に適合している 
ことを機器の銘板で確認してください。 

♦表ち L ソがのガス-電源では使用しないで<ださい。不完全燃焼により一酸化炭 
素中毒になったり、爆発着义でやけどしたりすることびあります。また、故障 


の原因にちなります。 

♦転居されたとさにち、供 
給ガスの種類-電源の種 
類び銘板の表示と一致し 
ていることを、必ず確か 
めて < ださい。 

※ガスの種類には都市ガス 
数種類と LP ガスとびあ 
り、都巿ガスにはガスグ 
ループの区分びあります。 


〈表示の内容> 
RR - S 10 MKT 


(例：1 3A の場合) 
1 2 A • 1 3 A 



RR - S 10 MI 

く T 角 B 市ガス用) 

(〇〇) 


12 A 

13 A 

、 JIA を証 • 

kW 

2.17 

2.33 



CAC100V 50-60HZ 14W> 
の9.04-000001 YS> 

製造ち株式会社柳澤製作所 


しを巧電圧 


1 W > 


f をを消菅電力 


"230W> 


IJ シ t イ株式会社 


ガスの種類を 
、確かめる 



-例 ）09.04 

(2009 年4月製造） 

使用電源 
消費電力 


この機器のお板は本体の 


[背面Iに張り付けてありまず。 


〇 


3 









么警告 


■設置するとをは可燃物との距離を確実に離ず 

义災予防条例で定め5れています。必ずお守り<ださい。可燃物か5の距離び近いと义災の原因となります。 
また可燃性の壁にステンレス板などを張った場合でち可燃物と同様の距離び必要です。 


♦周囲の壁などび木材のよラな可燃物の場合 

周囲の壁か51 OcmlU 上、 

上方か530 cmlU 上 
離してください。 


30 cm 
*乂上 


、パ1偕 


〇 


♦可燃物の壁か51 OcmLiLh、 上方か 630cmJ-il± 
離せない場合 

防熱板を壁に取り付けてください。防熱板を取り付 
けた場合も周囲の壁か54.已 cmL ソ上、上ちか5 

1已 cmlU 上離してください。。がが b 

巧熱板 15 cmivt 上_ 


※防熱板については、お買 
い上げの販売店またはち 
よりの当社にお問い合わ 
せ < ださい。 


バ 4.5cm 
PA 上 


o 


■機器を設置した後、周辺を改造ずる場合も設置基準を守る 

吊り戸棚などを付ける場合ち可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。 


■接続は必ず当社指定のガスコードを使用ずる 

傷んだガスコードは使用しない。 

誤った接続は、ガス漏れや义災の原因となります。 


正しい接続 （LP ガス .ISA.ISA の場合） 


機器本体 


スリーブ 


ガスコード 



■ ガス接続部に傷びついたり、巧れや異物び付 
着ずるとガス漏れの原因になりまず。ていね 
いにお取扱いください。また、お使いにな5 
ないときは、お買い上げの際に取付けられて 
いたキャップをはめて<ださい。 

■機器側のガスコードの接続部び置さ台など 
に当ると、ガス漏れの原因になりまず。ガス 
コードに無理な力びかかっていないことをお 
詔してください。 

■ LP ガスは吕 m じ(内のガスコードで接続して 
ぐださい。 

/ガスコードを外し、再度接続した場合、 
都市ガス 13A に比べ、 LP ガスはガス 
\び出てぐるまでの時間びかかるためノ 


■ガスの接続びわか5ない場合はお買い上げの 
販売店またはもよりのガス事業ちまでご連絡 
<ださい。 


安全上のご注意必ずお守りください 


凸 









まを上のごま意 


必ずお守0<ださい 


么警告 


•機器の上や周囲に調理ラック、カーテン、紙•ふきん•タオルなどを機器にかぶせない。 

ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物や 機器の上や周囲にもふきん.タオルなどびないことを 
スプレーなどの引义性のちのは置かない。 確認してください。 


焦げたり燃えたりして火災の原因となります。 


不完全燃焼や機器の損傷-义災の恐れびあります。 


0 


讓 





0 



参絶対に改造-分解は行わない。 

改造-分解は一酸化炭素中毒の恐れびあります。 
また、义災の原因になります。 


参地震、义災などの緊急の場合はあわてずにただ 
ちに使用を中止し、ガス检を閉じる。 




分解禁止 


知 


い,練 


♦炊飯中-炊飯直後に機器を持ち運ばない。 


〇 



'巧飯中-'巧飯直後の機器は 
高温のため危険です。転倒/ 
すると义災-やけどの原因一 
となります。 


0 



排気部 

局/ nn / 王忌 


保温中に持ち運ぶ場合はやけどにご注意<ださい。 

特に排気部は高温になりますので、本体下部を持ってください。 


•機器を水につけたり、水をかけたりしない。 


•炊飯かまをセットする時、燃焼部にしゃもじや 
スプーン等の異物げないことを確認する。 

'巧飯かまの底に排水□キャップなどび弓 I っ掛る場合び 
ありますので、'巧飯かまの底にも異物びないことを確 
認して < ださい。 

異常燃焼や义災の原因になります。 


志' 


漏電-シヨートして感電-発义の 
原因となります。 ^ 


〇 




0 



•新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の 
上で使わない。 

义災の原因となります。 


•機器の周辺ではスプレー、ガソリン、 
ベンジンなど引义の恐れのあるもの 
を使用しない。 / 

引义して义災の原因となります。やが取夕^ 


0 


な K 〇 



巳 







么警告 


•使用中の異常に気づいた場合。 

①点义しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、 
異常音を感じた場合、使用途中で消义した場合はす 
ぐに使用を中止し、ガスをを閉じる。 

⑨ 故障表ちと処置方法 （27 ぺージ）-故障-異常の見 
分け方と処置方法 （28 ぺージ）に従い処置をする。 
③ 上記の処置をしてち直5ない場合は、使用を中止し 
お買い上げの販売店またはちよりの当社へ連絡する。 


参電源プラグは根元まで完全に差し込む。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による义災の原 
因になります。 


〇 


為 

V 



〇 



参電源 コー ドを切断して延長はしない。 

電源コードびコンセントに届く範囲としてください。 
感電や义災などの原因となります。 


•ガスコード-電源コードは炊飯器や他の機器の 
下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無 
理にがり曲げたり、引っ張ったり、ねじったり 
しない。 

使用時は周囲び高温になり、ガスコード、電源コード 
びとけてガス漏れや感電の原因になります。 

ぶ 。 

_ が<!^幻,’ 


0 



0 


ご 


•コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 
交流1 00 V む外で使わない。 

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による义災の 
原因になります。 ， 

ぶ^ぞ 


•ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器 
か51已 cm む上確実に離す。 

距離び近いと高温になり、ガスコードびとけてガス漏 
れの原因になります。 


0 





〇 



己 cm な上 


•電源プラグのほこりはふき取る。 

义災の原因となります。 


巧いた巧で 


〇 



参めれた手での巧き差しをしない。 

めれた手で電源プラグの抜去差しをしない。感電の原 
因になります。 

コンセントに水などびかか5ないよラにしてください。 

(§) 

めれ手禁止 

•使用後は消义を確認する。 

使用後は必ず@キーび消巧し、消义していることを 
確かめてください。 

ガスをも閉じてください。 


〇 



{女全上のご注意必ずお守りください 


回 




まを上のごま意 


必ずお守0<ださい 


1 * J * 1 

A 江局 


•不安定な場所での使用禁止。 

水平で安定した巧に設置してください。 

機器び傾いて、やけどやけびをする恐れびあります。 

参棚の下など落下物の危険のある所を避ける。 

機器の上に落ちたちのび燃えて、义災の原因になりま 


•電源コードを持って引き巧かない。 

電源プラグを抜くと去は電源コードを引っぱ5ない。 
電源コードを引っぱると断線して発熱や発义による义 
災の恐れびあります。必ず先端の 
電源プラグを持って行ラ。 


ゴ〇 

0 


0 


ド -2* • 
みで 



•蓋縁センサー-感熱部はいつもきれいにする。•外ぶたはゆっくり確実に閉める。 


ミちれていたり'巧飯かまとのあいだに異物びあるとセン 
ヴーび正常に働かないことびあ0ます。 


塞縁センサー 


〇 




がぶたで手や指をはさむ 
ことびあります。 

また、ホ欠飯不良の原因と 
なります。 


〇 



•炊飯中や炊き上びり直後は、蒸気□に顔や手を•専用の蓋む外は使用しない。 
近づけない。また、炊き上げり直後ふたを開け 過熱.異常燃焼による火災 
るとをは蒸気にミ主意する。 などの原因になります。 

'巧飯中は蒸気□か5、'巧さ上びり直後はふたを開けた 
とさを量の蒸気びでますので . ~ ) y + 

やけどをする恐れびあります。，ぶ^ - nl スミ，ミミ 

A t が A 


A 

高温ま意 



0 



グ 


•炊飯中、炊を上びり直後は操作部•キャッチ 
ボタンむ外は手を触れない。 

高温になっていますのでやけどをすることびあります。 

特に幼巧にはさわ5せない。 〇 

• 一 ' 


接軸禁止 


ぶ I 



参お部屋の換気□(吸気□•排気 □) は常にお保し、 
使用中は換気をする。 

不完全燃焼の原因となります。 




•機器の周囲に樹脂製品などの熱に 
弱いちのを置かない。 

変形または変色する恐れびあります。 

参車両船舶での使用はしない。 

使用中に機器び傾いたりし、 

义災ややけどの原因になります。 

•強い風の吹き込む所、エアコン等の 
風げ直接当たる所では使用しない。 

故障-'巧飯不良の原因となります。 


爲 


換気必要 



•湯沸器の下では使用しない。 

排気や水蒸気によって湯沸器び 
誤動作する原因となります。 


0 

0 

0 

0 







♦ 、 ■い 

A 江局 


参子どもだけで使わせない。 

幼巧の手の届くところで使わない。 

思わめ事故の原因となります。特に幼巧にはさわ5せ 

"" ぞ腐 


•点検-お手入れの際は必ず手袋をして行う。 

必ず機器び;ちめてか5、手袋をして行う。 

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけ 
びをすることびあります。 


0 



〇 




•点义したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。参本体カバーを持って、持ち運びしない。 


必ず、消义後をえてか5、'巧飯かまをがす。 

必ず、'巧飯かまをセツトした後で点义操作をして 
<ださい。 

やけどや過熱による义災などの原因になります。 


使用中-使用直後は高温のため、やけど 
の原因になります。また、部品の破損や 
思わめけびの原因になります。 ， . 


0 


0 


本体カバー 


>機器本体•がぶたにはを全に関する注意び表ちしてあります。ミちれたり、読めなくなったと去は、やわ5かい巧など 
でミちれをふさ取ってください。また、お手入れの際には、たねしなどは使わないよラご注意ください。 

(本体の塗装びはびれる場合びあります。） 


お願い 


♦雷時のま意。 

雷び発生しはじめた5すみやかに 
運転を中止し、電源プラグをコン 
セントか5抜いてください。 

雷による一時的な過電流で 
電子部品を損傷することび 
あります。 



€ 



{女全上のご注意必ずお守りください 



よいお米には 
ごやがある 

お米を買ラ時は、精米してか5日数 
がたつていないちの。お米に透を通 
るよラなつやがあるちの。そして粒 
がそろつてふつ < 6としているちの 
を選びましょう。 


玄米を1 mm 程度発芽させることによって、 
それまでおっていた酵素が活性化し、栄養 
価が高まります。表皮がやわ!5か<なってい 
るので、白米と同じように炊くだけで、玄米 
よ0消'化しやすいのが特徴です。 

健康食品として注目されています。 



ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおい 
しいか。それは強い义力を持つ炎が、 
かまを包み込むようにして、む!5なく 
一気に炊をあげるか5です。カニ巧ち 
バ‘ツチ IJ でをています。 

カニ巧や、おねばにラつ 



おいしいご飯 

の豆知識 


曰本でつく6れている 
品種は200種な上 

it 海も东 


コシヒカ|丄ひとめぼれ、ヒノヒカリ、 
あをたこまち、キララ397、キヌヒカ 
リ、日本晴など日本では200種1ソ上 
の品種がつ< 5れています。しかち 
同じ品種でち産地や気候によってか 
たさやおいしさに違いがあります。 


おいしいご飯を炊くためには、たっぷ 
りの水で手早く洗ラのがこつです。手 
早 < 適度な力でギュッギュッと米粒どラ 
しをこすり合わせ、たっぷりの水で一 
気にミ先い流します。水が這むまでしつ 
か0すすいで < ださい。 



'V 


// 


お米や 

料埋によつて 
水加減 

お米の品種や状態、また 
料理やお好みによってち 
水加減を調節してくださ 
し、。 



発芽玄米は巧養たっぷり 


お米はこんな巧び巧を 


ガスが飯器は 
しやつ をり、 ふつく 6、 
いい香りに巧きあがる 


回 


パ、、/.'., 

が-を"^ 

化か t おミを 
恥 I )が化 



ちみ殻だけを除いたちのを玄米。め 
かと胚芽を取り除いたをのを白米と 
呼びます。白米には、めかを取り除 
く程度によって=分づを米 -五分づ 
を米等があります。また、玄米か5 
めかを落とし、胚芽をでさるだけを 
く残すよラに精米したちのを胚芽精 
米といいます。 


お無 
い;堯 
し米 
<を 
巧 
< 


無洗米は水を加えると表面に気ミ包が 
できて、水が吸収されにくくなります。 
また、種類によっては粉がをいをのが 
ありますので、そのまま巧飯すると炊 
飯不良の原因になります。1〜2度す 
すいでか5の炊飯をおすすめします。 
(1 日 ’ SO ’ SS ぺージを参照） 



お発胚 

いすす 

作精 
<米米 
政、、 
ミお麦 

\穀ま 
米ぜ 
を米 


胚芽精米、麦まぜ米、発芽玄米、雑穀 
米ち水にひたす時間と水加減を調節 
するだけで、白米同様おいしく炊け 
ます。 


お米は、日光のあた!5ない、風通し 
のよい所に置いてください。を蔵庫 
の野菜室ち最適です。精米したお米 
は曰がたつにつれ昧が落ちてい < の 
で、2週間ぐ5いで使い切るのがし、 
いでしよラ。また計量米びつを使って 
いる場合は、お米を買い足す時など 
にとさどをそラじをして < ださい。 


つ 



、か 



軟質米 
発芽玄米 

目盛どおり 

新米 
カレー 用 
炒飯用 

目盛より少なめ 

硬質米 
胚芽精米 
古米 

目盛より多め 





季節にぶつてを 
お米の質は変わる 


( 新-米 ； 

刈り入れか!52〜3力月までのお米を 
新米といい独特のラまはがあります。 
しかし、吸水率が良いので、ベチャつく 
傾向があります。ふつラより少なめの 
水加減で炊飯してください。 

(夏場のお米） 

梅雨を過ぎると、お米の脂目ちが酸化し 
て吸水率が悪くなり、炊をあがりは、 

ノ（ヴノ（ヴしためか臭い炊をあがりにな 
りがちです。よ<ミ先米して、ふつラよ 
りをめの水加減で巧飯してください。 


お米は精米の程度で 
呼び名び変わる 


おいしいご飯の豆知識 


m 
























I 各部のち赖 

■本体 



董縁センサー 


内ぶた取付パッキン 


内ぶた 
パツキン 


< 一, □- 


キャッチボタン 
操作部 

本体カバ- 


電源プラグ 


蒸気 □ 



内ぶた取付卽 


つゆ受け 
排気口左もにありまず 

感熱部 _ 

バーナ ー 
点乂プラグ 
立消えま全装置 
ガス接続 □ 


持ち手 

(左ちにありまず。） 

給気 □ 

(機器本体の底面に 
給気□がありまず。） 


<巧詞淵を 



しやちじ 


計量カップ 
撫色 180 ml ) 


無洗米専用 
計量カップ 
(ピンク 170 ml ) 


取扱説明書 
(保証書付） 


連絡巧一覧表 










巧通/ 1 日時剧呆通キー 


切キー 


お急ぎキー 


巧巧/再加熱キー 


参保温したいとさに巧す。 

参炊さあがりを自動的に保温 
になります。 

♦18 時間保温したいとさは、 
通甫の保温開始をすぐに1 
回巧す。 


参キーの巧しまちがいを取り 参お急ぎ炊飯をセツトすると 

消ししたいとさに巧す。 さに巧す。 

参タイマー予約の取り消しや 
炊飯-保温をやめるとさに 
巧す。 


参炊飯、タイマー炊飯すると 
さに巧す。 

参保温中に巧すと、ご飯をア 
ツアツに温め直します。 
(保温中に1回巧す） 

炊飯中、再加熱中はキーが 
赤色に光ります。 


現在時刻(時計)表示 
タイマー予約表示 
保温経過時間表示 



予約時刻確認洗米おさ 

Ibl'titl 


W\ 

、再]！)日熱ノ 


お急ぎ 


、時計* C 時 


分でみが 


保温ランプ 

■通常保ミ届中に憧 
色に点灯。 


18時間ランプ 

>18時間保温中に 
桓色に点灯。 


予約ランプ 

參タイマー炊飯待機中 
に緑色に点な。 


時計キー 

け見在時刻をセツトすると 
さに巧す。 


時キー•分キー 

参現在時刻-予約時刻をセ 
ットするとさに巧す。 


モ約キー 

参タイマー炊飯をセットす 
るとをに巧す。 




) キーでセットします。 （20 ぺージ参照） 


■操作部 

■キーは「ピッ」と音が鳴るまで確実に巧してください。（時キー•分キーは音びしません。) 
fr ピッ」と音び鳴ると受けつけていますので押し続ける必要はありません。、 

、1己砂似上押し続けると異常と判断し、故障表示することびあります 。I 

■キーを押す時は必ず手で操作してください。また、濡れた手で操作しないでください。 


■電源プラグをコンセントに差し込みます 

表示は説明のため全て表示しています。実際は動作状態に応じて表示されます。 


お使いになる前に 


旧 








使用前の準備 




■警告 

3ム管接続など間違った接続をする 
とガス漏れ、义災の原因となります。 
■ミち意 

この炊飯器は必ず別売のガスコードで 
接続する必要があります。 

コードの長さを確認して、お買いボめく 
ださい。 

■ LP ガスは 2 m し U 内のガスコードで接続 
してください。（ガスコードをがし、再 
度接続した場合、都市ガス13 A に比べ、 
LP ガスは出てくるまでの時間がかかる 
ため） 

旧 











ガスコー ドの 太し1 方 の先端部分を 
ガス检に} 甲し込んで 接続する。 



接続完了 






ガス检は2種類あります。 
詳しくは下記を参照願います。 





■確認方法 


•カチッと音がする。 
•引っ張っても损ブない。 

■ラま<いかなかったとさは 




ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。 




• ガス栓の種類は正しいですか？ 

<コンセントガス栓> <ホースガス栓> 



専用プラグ（別売）び 
必要です。 

詳しくはお買い上げの 
販売店、またはちより 
のガス事業者へお問 
い合わせください。 










時計の合わせかた 


タイマーを使って巧く場合は、現在時刻び正しくセツトされていないと、 
ご希望の時刻に巧をあびりません。 



午前-午後を確認 


• 「時刻」の文字び消灯し、 
時刻合わせ完了 

♦どの手順でち次の手順まで 
約7秒じ(内に操作しなけれ 
ば、表ち中の時刻びセット 
されます。 

1回だけ点滅します 


^午前0:00び出たとき つ - 

♦はじめてお使いのとさ、全表ちを点な後、午前0:00び出たとさは「時計の合わせかた」で現在時刻をセット 
して < ださい。 

♦1 時間ムソ上電源プラグを差し込んでおけば、電源プラグを抜いても約12〜24時間は時計機能は動いています。 
表示は消えていますび、電源プラグを差し込むと、現在時刻び表ちされます。 



♦電源プラグを24時間 ULh 抜いていた場合、時計表ちは午前0:□□となります。 

K 現在時刻びずれているとさ) - 

♦室温などにより、をかずれることびあります。その場合、「時計の合わせかた」で合わせ直してください。 
け夕飯中、タイマー予約中、保温中は合わせ直しびでさません。） 









お米の準備 


お米を計る 


付属の計量カップすりきり1杯で 
約 180 ml (1 合)です。（白米用） 
約170 ml です。（無洗米専用） 


〇良い例 


X 悪い例 


お米をとぐ 



計量米びつより計量カップの方び正確 
です。'のさ上びりびいつもと違った!5、 
付属の計量カップで確認しましよラ。 


♦たっぷりの水で手早く洗いましよ 
う。とざ足りないとニオイ、黄バミ、 
'巧飯不良の原因になります。 

♦水を吸った米は割れやすいのでミ包 
立て器などを使わないで手でとい 
で < ださい。 


水加減する 


参かまのフッ素加工を長持ちさせる 
ためにはボー j レなどをご使用くださ 
い。 

♦最ル米量の'巧飯時は、かため•やわ5 
かめび変化しやすく、最大米量時は、 
ふさこぼれる場合びありますので特 
に水量を正確にし、ひたし時間をじゅ 
ラぶんにとってください。 

♦'のさこみごはんの場合、お米は最大 
'巧飯量 70% L ソ下での'巧飯にして< 
ださい。こえた量で'巧飯を行ラとラ 
まく'巧けないことびあります。具の 
量は米の質量の30%〜已0%び適 
量です。をすざるとラまく'巧けない 
'巧けないことびあります。具はルさ 
めに切り、米の上にのせて米とまぜ 
ずに'巧飯して < ださい。 


お米を水平にな5し、'巧飯量に合わせ 
て目盛まで水をいれて < ださい。'巧飯 
かまの目盛は標準です。お米の種類や 
お好みに合わせてか加減してください。 
両側にある目盛び同じ高さになるよラ 
に合わせて < ださい。 


3カップの米を'巧くと去 



「3」まで 
水をいれる 


〔目盛の合わせかた〕 


-やわ6かめ 


ふつラ 


-かため 


お好みに合わせて水加減をしてくださ 
い。(やね5かめ、かためは目まです） 


■無洗米をげくときのご注意〈付属の無洗米専用カップを必ず使う> 

♦無洗米をこの機器に付属の無洗米専用カップ (170 ml ) で計り、水は目盛のふつラ位置にしてください。 

♦'巧飯かまに無洗米と水を入れると、米のデンプン質び;'容けて白くにごることびあります。1〜2度すすいで、この 
にごりをとってか5セットしてください。にごったまま'巧飯するとデンプン質び巧殿し、'巧飯不良の原因になる 
ことびあります。 

■'巧をこみげ飯のご注意 

♦この'巧飯器は白米及び白米の'巧去こみ'巧飯しソ外は、調味料-具等の影響でラまく'巧けない場合びあるので、ピラ 
フ 等の洋風'のさ こみ （バター•ケチャップ等を使用）は工夫して'巧飯してください。 


巧飯おの準備 


炊飯かまを 
セツトする 


内ぶたをつけ、外ぶたを閉める 


け欠飯かまのが側や底-縁の部分 
の水分や、米粒などの異物はふ 
さとって< ださい。 






♦内ぶたに内ぶた取付/ ':ッキンを 
正しく取り付けてください。 

に己ぺージの r お手入れ」を参照 
して < ださい。） 

♦内ぶたびついていることを確認 
し、カチッと音びするまで閉め 
て < ださい。 


ガスコードを接続する 
電源プラグを差し込み、 
ガス检を全開にずる 



差し込む 



使いかた 







ご飯の巧をかた 


炊飯を始めると、水温を上げてお米に吸水させるため点火•消火を数回くり返します。 
(この時自動的にスノ（ークしますび故障ではありません） 

炊飯には、3通りの炊さ方があります。 

1. 洗米すぐ：洗ってすぐのお米を炊 < 場合 

2. 洗米おさ：洗った後、じゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合 

3. お急ざ：とり急ざご飯が必要なとさ、洗ってすぐのお米を炊<場合 


画 t 欠飯（洗米すぐ-洗米おき) 



洗つてずぐのお米を巧<場合（洗米ずぐ） 



巧ず 


(巧し続けないでください。 


夕 M 琴/キーがホ色に光る 



化'日し開始時 r ピッピッ r 
、と消火をお知らせ ) 



パピー」とむ5し完了、 
い:夕さちが D をお知らせ y 

mw\ 

V ^ D 識/キーのホ色の光は消え、 

保温ランプが桓色に点灯 


I 炊飯中の表示 






I 約参 J 

約 • J 


点火前 

f 已秒間の秒読み後、 
I 点火 ] 


ひたしホ欠を中 

点义-消火を繰り返す 
ことちありますび故障 
ではありません。 


本ホ欠き中 



00 




■ 




む5し中 

む5し完了までの残り 
時間を表示 


ホ欠をあびり 

自動的に保温 
保温経過時間を表ち 








洗つたあとじゆうぶん水にひたしたお米を巧く場合（洗米おき) 



ゆつ <0 

続けて 
2回巧ず 

(巧し続けないでください。） 






お米に水を吸わせる行程を短縮 
するため、洗ってすぐのお米を 
'巧く場合に比べ約11分早く'巧 
さあびります。 


あとは洗ってすぐのお米を'巧 < 場合と 
同じです。 



’「ピー」とむ5し完了' 
，炊さあがりをお知5せ, 


夕キーの ホ色の光は消え、 
保温ランプが憧色に点な 




ホ欠さあびり 

自動的に保温 
保温経過時間を表ち 
"洗米おき"表況ま 
消：打します。 




ノ 


ここが1ご飯びホ欠きあびった5を分な水分をとばし、おいしく食べるために底か5ご飯全体をよくほぐし 
ポイントてください。 

ほぐし忘れると水分が残りご飯びベたつく原因となります。 



巧をあびりまでの時間の目を（気温-水温-米質により変化します) 


炊飯量 
(カップ） 

時 間（分） 

洗米すぐ 

洗米おを 

2〜11 

約40分 

約29分 


—ネリめて炊飯器をお使いの時—— 

お使い初めに点义しますと、ミ由の乾く臭いび 
する場合びありますび、異常ではありません。 
これは工場出荷時の加工油び乾<ためです。 
気になる場合は20分ほど煮沸をしていただ 
ければ、徐々に臭いは無くなります。 


• 玄米の'巧飯について；発す玄米はお米の袋に記載の'巧飯方法で'巧飯でさますび、玄米は'巧けません。 


ひたし時間の目ま 



春〜夏 

が〜 を 

白 米 

30分似上 

日0分な上 

お洗米 
胚芽精米 
輸入米•ブレンド米 
ち米 

曰0分な上 

90分な上 


ただし、12時間ムソ上のひたしお去は腐敗および'巧飯不良の 
原因となります。 


旧 





ご飯の巧をかた 


ホ々を15 ' か 4 ゴ、 少 L わす C&I こホがぁがの、ぁ'こけ'がで扣こけ‘亦 C ます。 

人人巧乂 I む亩、さ J とり急ざご飯び必要なときに使用してください。（ひたしお去は必要ありません。) 



お 急 





押ず 




あとは洗ってすぐのお米を'巧く場合と同じです。 

("こ r のお急ぞマークは、'巧飯中は点なしていますび、 
'のさあびると消巧します。） 


参洗つてすぐのお米を炊く場合より、約2□分早く炊きあがります。 
参炊さあがり後、自動的に保温になります。 

参洗米おさ炊飯-タイマー炊飯はでさません。 




ノ 


ホ欠をあがりまでの時間の目安（気温-水ミ届-米質により変化します) 


炊飯量 
(カップ） 

時 間（分） 

お急ぎ 

2〜11 

約20〜32分 










■こげめ調節 

♦こげめは11段階の調節がでさます。お好みにより調節してください。 

参こげめ調節は炊飯開始前に操作してください。 

参こげめ調節は洗米すぐ-洗米おき-お急ぎ炊飯の全てに適用されます。 

参無洗米をお使いの場合は、こげやすくなります。白いにごりが無くなるまで洗米するとこげにくく 
なります。 







分 ）) キーで、調節ずる。 
時 ）) キーで+已段階 

(こげび強くなります） 


分 ）) キーで一已 段階 

(こげび弱<なります） 


:お認 

'ク…、， 


:ぉ 


三お認こ 


工場出荷時は「00」に設定されています。 




現在時刻表をに 
戻ると設定完了 


参途中©キーを巧すと取り消しになり、元の設定に戻ります。 

参どの手順でも7砂な内に操作しなければ、表示中の値が記憶されます。 
♦一度設定すると、記憶されますので、毎回合わせる必要はありません。 


炊飯量び1〜2カップで、水量を=ち目盛より下に合わせた場合、こげめ調節をしてち、こげが消'えない場 
合があります。水量をふやしてください。 

V ノ 







モ約がお（タイマー巧お) 


■必ず現在時刻を確認してください。 

現在時刻が合っていないと、予約した時刻に炊きあがりません。 
■タイマー予約は1時間後から12時間1；!内にしてください。 
■あ目かじめ午前6:00の予約時刻が設定されていまず。 



モ約時聞の設定 

I 炊きあびり時刻を設定しまず。 

(例)午後ス30分に合わせる場合 



ミ約' VV 、 1111111レ1 

ミ午すど C • nni 
■ UU 3 

、 - Li ： 山」—山-い〉 

"予約"表示が点灯し現在設 
定されている時刻が点滅 



押し続けると早送り 
でさます。 


r 時」を設定中、 r 分」点滅 



押ず 



巧,巧けス，与'单 h r 分」は10分単位でセツ 
巧し続けると早をりできます。 

でさます。 

1回だけ点滅します 




予約時刻設定完了。5秒後、 
現在時刻表おに戻る。 

•途中で©キーを押すと、取り消しとなり元の設 
定に戻ります。はじめか日やり直してください。 
•手順1〜3で、何ち操作しない状態び7秒じ1上続く 
と表示中の時刻び記憶され時計表示に戻ります。 
•設定した時刻は次に変更するまで、記憶してい 
On 9 〇 


タイ7—巧巧のセット 



参点滅してし、る予約時刻を確認。 

参前回の予約時刻を記憶していますので、毎回合 
わせる必要はありません。 

•予約時刻を変更する場をは、予約時刻の設定方 
法の 2 か5 3 の手順でやり直してください。 



参予約ランプび緑色に点な。 

•炊飯開始まで、予約時刻を表示。 

•7 秒内に操作しないと、表示び現在時刻に戻り 
9 〇 

•点乂時刻は予約時刻の4日分前です。 

炊きあびると自動的に保温になりまず。 



•予約ランプが消口し、保温ランプが憧色に点：打。 

参"予約"表示は点打したままです。 

V _ J 







予約の途中変更、取消しのときは 



現在時刻を確認ずるときは 


タイマー待機中、予約キーまたは時計キーを 
巧している間だけ、現在時刻を表示します。 





手を離すと、予約時刻表示に戻ります。 "予約"表示び消なし、現在時刻を表示します。 


タイマーを使ラとをのポイント 



タイマーの使えない時間 H タイマー待機中に炊飯かまを取り出さない 


タイマーを使える時間をはずれると予約時刻通 
りに炊さあがりません。 

■1 時間未満 

「ピピピピピツピピピピピツ」と鳴り 
すぐ巧飯しはじめます。 

■12時間]；>(上 

「ピピピピピツピピピピピツ」と鳴り 
"予約時刻確認"と12時間後の炊さ上がり 
時刻を表示します。 



現在時刻午前8:30の場合 


予約時間を12時間じ1内に変更してください。 
そのまま変更されないと12時間後に炊さあげ、 
あとは保温を行います。 


I 炊きあびりについて 


ご飯がやわらかめに、炊さあがる場合は、水量 
を少なくしてください。 


炊飯かまを取り出すとタイマー予約は取り消 
しになります。タイマー炊飯の手順に沿って 
再度予約してください。 


タイマーの使えないメニコ 


炊さこみご飯などの具や調味料を入れるちの 
はタイマーを使わないでください。 

具がいたんだり、調巧料が沈殿して\ 

ラまく炊けないからです。 ) 

「お急ぎ」炊飯はタイマー炊飯でさません。 


夏場のタイマーホタ飯について 


夏場の長時間の予約 （1 0時間切上）ではひたし 
すざにより、ご飯びおいしくない場さびあります。 


無洗米をげく時のごま意 


無洗米を使ってタイマー炊飯をするとこげたり、 
おいしく炊けない場合びあります。この様な時 
は、白いにごりび無くなるまで洗米してか日巧 
飯をすることをおすすめします。 












保温の選択 

参通常の保温（通常保温）と長時間の保温 （1 S 時間保温）を選択でさます。 

参通常保温は電気のみで、1 S 時間保温は電気とガスのダブル保温でニオイや黄ばみをおさえおいしさを 
長持ちさせます。 

参保温中のご飯を炊さたてのよラにアツアツに温める再加熱機能がついています。 

※保温中は現在時刻を確認でをません。 

参炊飯かまがラきあが5ないよラにを意する。 

ごはんをほぐしたり、よそラときに'巧飯かまびラさあびると、保温び切れることびありますのでご注意 
<ださい。 


通常保温 


げきあがり後は、自動的に保温ラン 
プが程色に点灯し保温経過時間を表 

7J\o 

点滅します 



(例）1時間3□分、保温経過の場合 


おいしく食べるため保温は12時 
間までにして<ださい。 

長時間の停電などにより 、、冷めて 
しまったご飯の再保温はしないで 
ください。ニオイや黄ばみの原因 
になります。 


I 万一、炊飯かまびラを 
あがり保温び切れてし 


18 時間保温(長時間用の保温） 

^お 願し。 ガス栓は、閉めないでください。 


(例）現在時刻、午前ス□□、通常保温開始直後の場合 


〈通常保温中〉 


な思ご 


保温経過時間を 
表71^。 


1 


f 保温 


应 


邸 G 


〈点义時刻になると〉口時間後） 

V 再加熱ノ 


キーが赤色に光る 


〈加熱び終わると〉 




廬) 



保温ランプが消な 
し、18時間ランプ 
が憧色に点な。 
"確認"と点火時刻 
を表お。 


加熱残り時間の表 
おに変わり、1秒毎 
の秒読みを開始。 
加熱時間は約8分。 
点义•消火を繰り返 
すことちありますが 
故障ではありません。 


「ピッピッ」と終了を 
お知5せ。 




再び保温経過時間 
を表お。 


点滅します 



>再び、保温を開始しますが、経過 
時間の表示は□分か5スタートし 
ます。 


♦おいしく食べるため加熱後または、食べる前に底か5ほぐすように 
かきまぜましよう。保温は18時間までにしてください。 

参少量の保温時には、大さじ2〜3杯の水を加えるとパヴつきにくく 
なります。 

♦ガス检び閉まっている場合は点义せずに「ピピピピピッ、ピピピピ 
ピッ」と鳴り"確認"と保温経過時間を表ちします。 


〈点义しなかったとさの表ち〉 


表示します 


自動的に通常保ミ届に 
切り替わります 



















好ント I 上手に保温しましよう！ 


再加熱 


ガス栓は、閉めないでください。 


• a 曲曲！ 

(例）通常保温6時間経過後の場合 
〈通常保温中〉 



加熱残り時間の表示に変わり、 

1秒毎の秒読みを開始。 

加熱時間は約8分。 

点火-消火を繰り返すことちあ 
りますが故障ではありません。 


〈加熱び終わると〉 



. 「ピッピッ」と終了をお知5せ。 

〈通常保温継続〉 

ごソの〇 
な,;ム ,u 

-再び保温経過時間をまお。 


飯をよ < ほぐして < ださい。 


参少量のご飯の再加熱や< り返し再加熱すると底 
のご飯がこげたり、かたくなることがあります。 
(水を大さじ2〜3杯程度かまふちから加えると 
こげやかたさはおさえ5れます。） 

参;令えたごはんの再加熱はしないでください。二 
オイや黄ばみの原因になります。 

♦ガス栓が閉まっている場合は点义せずに「ピピ 
ピピピッ、ピピピピピッ」と鳴り"確認"と保温経 
過時間を表示しますので、ガス栓を開け、再度操 
作をしてください。 



パヴパヴ乾燥させないために！ 


参ご飯は真ん中によせる。 



♦お茶碗1〜2杯程度の少ない 
ご飯の保温は避ける。 

•1 8時間保温の場合、ガスによる加熱後または、 
食べる前に底からほぐずようにまぜる。 

♦18 時間保温の場合、食べ終わったときに、大 
さじ2〜3杯程度の水をかまのふちか5加える。 

参直接風の当る場所（扇風機やエアコンなどの 
風び当る場所）での保温はしない。 


参しやもじを入れたまま保温しなし、。 


♦げき込みご飯や、 汁物は保温しない。 
♦使用後毎に必ずお手入れする。 
こまめなお手入れびおいしく 
保温するポイントです。 
「あとかたづけ」 r お手入れ」 

( P .2 已- 26) を参照してく 
ださい。 

参通常保温は12時間 L ソ内、 

18時間保温は18時間 L ソ 
内の保温にしてください。 



残ったご飯をおいしく！ 

♦一食分ずつラップなどで包み、まとめてを凍 
するとーケ月は保巧できまず。 

参電子レンジで解凍加熱ずると、巧きたてのよ 
ラにおいしく食べ5れまず。 












あとかたづけ 


抗商 gin まず確かめて < ださい。 

①ガスをを閉じる⑨電源プラグを抜く③本体び;ちえている 


中性洗剤で洗5中辟 


スポ雜 


内ぶた•しゃもじ•つゆ受け•蒸気□などは ■ ■' 

そのつど、スポンジや巧さんなどやわ5かいちのを使って洗っ 
てください。内ぶたを掃除しないとおねばび内ぶたにたまり、外 
ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。 


内ぶた 


断面図 


-フ□-卜 I 


'溝部 

内ぶた取付パッキン 


-フ□-卜 


内ぶた取付 
パツキン 


内ぶた 
バッキン 





感熱部、パーナーはいごちをれいにしておく 

感熱部、バーナーびミちれると正常に 

'巧飯でさなくなるので、いつち 

されいにしておいてください。 廣熱部一! 


〇 


よく絞った巧等を 
使ってください。 


バーナー- 


つゆ受け 

内ぶたについたつゆは 
つゆ受けにたまります。 
つゆ受け、本体とちい 
つも清潔にしましょう。 

蒸気口 

♦はずし方 

両端を内側に 
つまみなび5、 

吟のち向へ巧 
し込んではずす。 




>つけ方 

♦のち向へ力^ 
チッと音びす 
るまで差し込む。 




巧でふ< 


外ぶたは巧でふいてください。 
かま受け-外ぶた内側の'汚れは 
よく絞つた巧でふいてください。 


を 


巧飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには 

♦研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわし 
で洗わない。 

♦スプーンや食器などを入れない。 

♦炊さ込みやおこわなど調味料を使つた後は、すぐに 
洗ラ。（外ぶたの内側ちふさとってください） 

♦酢など酸の強いちのは使わない。 

♦'巧飯かまでお米を洗わない。 


'巧飯かま底面の感熱部受け 
のミちれをされいにふ去とつ 
て < ださい。 

異物びつ < と正常に'巧飯で 
さな < なります。 


感熱部受け 



使ってよい道具•洗剤 




スポンジたねし やわ5かい歯ブラシ 


やわらかい巧 




>巧-スポンジたわし、歯ブラシ 
にかや台所用中性洗剤を含ませ 
てふいて、その後乾いた巧で水 
気をふき取ってください。 


使ってはいけなし、道具•洗剤 


(S 


金属たわし 



硬いブラシ 


ナイ □ ンたねし 重のモたねし 

♦硬いため、部品•ホー□一や塗装の 
表面にキズびつさます。はびれ•欠 
け•変色•変質 • さび • 割れの原因 
になります。 


叠 B 

スポン沈ねし 

クレンヴーみびさお 裏面(硬い） 


♦スポンジたわしの裏面は硬<、研磨 
剤ち付着しています。 

♦研磨剤で、部品•ホー□一や塗装の表 
面にキズびつさ、はびれ•欠け•変色•変 
質•さび•割れの原因になります。 


困 






お手入れ 


よく絞った巧でふく 

本体部-感熱部はよく絞った巧でふいてください。 ^^-=5 



2 針金•を属たわしを使う 

バーナーがつまっていたり、点义プラグや立 ^ rr /^/ 

消えまを装置びミちれている時は、針金などで I。 /^s 
取り除いてください。感熱部の'汚れびこびり 
ついて取れない時は、金属たわしで麵に傷 
びつかない程度に軽くこすり取ってください。 

バーナーや感熱部などのお手入れの際は、 \ n 3^-=^ / 

WhW けびをしないように手袋などをはめて行ってください。\ / 

3 巧れのひどい時 

かま受け内側-外ぶた内側の'汚れは、ご使用ごとにめれふさんでふいてくだ 
さい。外側の'汚れのひどい時はラすめた台所用中性洗剤を浸したふさんでミち 
れを落とし洗剤分び残5ないよラ十分水ぶさした後、か5ぶさしてください。 
洗剤分び残ると変色や、割れの原因になります。 

巧:飯かまおよび内ぶたはアル5製品です。食器洗い乾燥機でお手入れする 
一*®^と、専用洗剤の成分により表面び酸化して変色する恐れびあります。 


ク U — ニング方法 

炊を込みご飯や長時間保温のあとな 
ど、においび気になるときはクリーニ 
ングして<ださい。 

C 別議 

①炊飯かまに水を入れ、外ぶたを 
確実に閉める。 

③ r 洗米おさ」 モー ドで スタートし、 
10〜1已分 「つ） 

煮沸する。尸可 V ^ 


③切キーを巧して消义させた後、じ 
ゅうぶんにをえてか!5、巧:飯かま、 
内ぶたを取り外し、パッキン•フ 
□ートち取り外して水洗いする。 
(消义直後は高温のため、@ 

驟戸 f 意してに=$3 

く J こごしレ； _ _ ! V 


をれいに 
水ない 


下記記載の使ってよい道具-洗剤外の道具や洗剤も使用しないでください。 




感 

重曹 



弱酸性洗剤•弱アルか」性洗剤. 
ク U - ムクレンヴー 


歯みびきお、 

•基本的に使ってはいけません。表面の 
変質•キズ•変色-さびる場合があります。 
•機器表面や操作部には絶巧に使用しな 
いで < ださい。 


S) 


I 一'酸性，アルカリ性- 
LJ 漂白剤 


シンナー’ベンジン’ 
アルコール 


•部品や ホー□一’ 
変質し、はがれ， 
原因になります。 


塗装の表面が 
変色-さびの 


S) 


スプレー式洗剤 


>機器内部に洗剤び入ると、電子部 
品に付着して作動不良や、腐食し 
て故障の原因になります。機器に 
直接かけずに、必ず冊こ含ませて 
か5お手入れしてください。 


電源プラグの、刃及び刃の取 
付面にほこりび付着している 
場合は乾いた巧でよく巧い 
てください。火災の 
原因になります。 いい) 


〇 


改造•分解は一酸化炭素中毒 
の恐れびあります。 

また、乂災の原因になります。 


分解禁止 


警告 


csp まず確かめて < ださい。 

① ガス检を閉じる ⑨ 電源プラグを抜く ③ 本体び;ちえている 


使いかた 


困 







巧障 • 異ちの見分け方と処置方法 

■故障表示と処置ち法 

機器および使用方法に不具合びあった場合は、自動的に'巧飯-保温を停止し、時刻表ち部分に下記のような2けたの数 
字び点滅します。 


故障表示 

原 因 

処置 方法 

、、りい, 

i LIU c が点滅 

'"ぃ、、 

♦'巧飯中に約7分じ(上の停電びあったと去。 

♦保温中に停電びあり、ご飯び;ちえてしまっ 
たとさ。 

下記 r 停電した5」の'巧飯中に約7分じ1 
上の停電のとさの欄参照。 

@キーを押し、 r 切」にしてください。 
冷えたご飯の再保温は黄バミ-二オイ- 
パヴつさの原因になります。 

電子レンジなどで温めなおしてください。 

乂1人 

ミ/ U C が点滅 

'"ぃ、、 

已□分じ LU (—ナーび燃焼したと去。 

@キーを巧し、 r 切」にしてください。 

、、り,/, 

ミ 11 ; が点滅 
〜い、、 

、ベ V '- 

二（ご；が点滅 
〜 1 八 

♦ガス栓の開け忘れなどで正常に点义しなか 
ったとさ。 

© キーを押し、一度「切」にし、ガス 
をを確認してください。 

'のさあびりを確認し、再'巧飯してくださ 
し、（おいしく '巧けない場合びあります。） 

♦'巧飯中に点义5スや異常消义したとさ。 

♦'巧飯中にガスををしめたとき。 

♦ガス检び全開になっていないとき 

© キーを巧し、一度「切」にしてか5、 
ガス栓を全開にし、再'巧飯してください。 

ミ 1 し 1 ; が点滅 

'"い、、 

♦本体にふさんをかけるなどして、 

塞縁 センサーび 過熱 したとさ 

@キーを押し、 塞縁 センサーび;ちえて 
か5再操作してください。 


再び同じ状態になるとさは、アフターサービスをお申し込みください。 


織鱗難が点滅 

♦スイッチを1已秒じ(上巧し続けたとさ。 

@キーを巧してち再使用でさない場 

詳ち詞お 

',"1、、,,"、、、〜"、、が;占减 

勺,け、、勺,け、、ィ<,11、、 

♦センサー等び異常です。 

合は点検び必要ですか5、お買い上げ 
の販売店、またはもよりの当社へご連 
絡ください。 


■停電した5 

(途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーび働いたとさち同じです。） 
♦停電中、表ちはすべて消えています。 



約7分 m 内の停電のとき 

約7分じ[上の停電のとき 

炊 飯 中 

自動的に復帰し、そのまま'巧 
飯を続けます。 

'巧飯を停止し、@を表ちします。 

停止した場合は、0キーを巧してか5、^キーを2回 
押して（洗米お去）、再'巧飯することびでさますび、おいし 
く '巧けない場合びあります。 

保 温 中 

自動的に復帰し、そのまま保 
温を続けます。 

そのまま保温を続けます。（ただし、停電中にご飯び;ちえ 
てしまうと保温を停止し、@を表ちします。） 

タイマー予約中 

予約時刻通り'のさあびります。ただし、'巧飯開始時刻まで停電び続いた場合は、'巧さあびり 
び遅れたり、停止し、さ 1 をを表おすることびあります。停止した場合は、©キーを巧して 
か5、キーを2回巧して（洗米おき）、再'巧飯してください。 





炊 

さ 

お 

が 

0 

ご飯がかたい 
ご飯にしんがある 
(炊飯の早切れ） 

参無洗米をひたさず炊いていませんか。洗米後、ザルなどで水をりなどしていませんか。 
与洗米後は必ず水にひたし、吸水させてください。無洗米は専用カップを使用。 

^ザル上げずると割れ米になりやすく、割れ米が20%じ Lb では早切れしまず。 

参ひたし時間は適正でずか。（ひたしおさのお米を炊く場合） 

づ白米：春〜夏30分 L ソ上秋〜を巨0分 L ソ上 （18 ぺージ参照） 

参炊飯かま-内ぶた-フ□-卜-パッキンなどは、付け忘れたり、変あしていませんか。 

^正しく取り付ける。変形した部品は交換ずる。(有償)蒸気ちれびをいとかたくなりまず。 

参炊さこみ-ピラフ等を炊いていませんか。 （16 ページ参照） 

づ米量を少なめに、具は細かくして上に乗せて炊くなど工夫をしてください。 

ご飯がやわ6かい 
ご飯びベたつく 

参正しく洗米していまずか。 

づ力を入れずざたり、お湯でお米をとぐと砕けて割れ米になるので水でやさしく 
ていねいにといでください。無洗米は専用カップを使用。 

参炊さあびったご飯をほぐしましたか。 

^む6しび終わった6余分な水分をとばずため、できるだけ早く底か6よくほぐず。 

ご飯びこげる 

参よ<洗米していまずか。無洗米は種類によってはこげやずいちのがありまず。 

づ水びされいになるまでよく洗ラ。めか分が残っているとこげまず。 

オブラート状の膜び塞の 
周囲にミ長るのは正常でず。 
(お米か6出たデンプン 
が膜になつたちのでず） 

参調味料は入れていませんか。 

づ調味料は、ご飯よりほい温度でこげはじめるので、気になる場合は調ほ料の分量 
をひかえめにして < ださい。 


参感熱部や炊飯かまの底にご飯粒がついたり'汚れたりしていませんか。 

^いつちされい保つよラお手入れしてください。 

参長時間ひたしていませんか。無洗米をつかっていませんか。 

づひたし時間が長くなると(タイマー炊飯ち含む)粉米びかま底に沈みこげやずくなりまず。 

参こげめ調節の強さは、適切でずか。与適切な調節にずる。 

保 

ご曰 
/皿 

中 

乾燥-パ U パ U 

参長時間の保温をしていませんか。 

づ保温時間に比例して、乾燥がずずみノ U パ U になりまず。 

通常保ミ品で12時間、18時間保温でを18時間 L ソ上は保温しないでください。 

参炊飯かま-内ぶた-フ□-卜-パッキンなどは、付け忘れたり、変あしていませんか。 

^正しく取り付ける。変形した部品は交換ずる。（有償）蒸気がちれると乾燥びずず 
み、パ U パ U になりまず。 

参少量のご飯を保温していませんか。 

与少量のご飯は乾燥しまず。炊飯かまの中央に山型に集めてください。 

変色してにおいがずる 

参をめたご飯のつざ足しをしていませんか。づ一度をめたご飯は保温しない。 

参正しく洗米していまずか。めか分び残6ないよラに水がされいになるまでよく洗ラ。 

•通常保温で12時間 L ソ上保温していませんか。 

^12時間をこえる場合は一度ク U — ニングをして次回より長時間な温に切り替える。 

ご飯がベたつ< 

参炊さあがり後、ご飯をよくほぐしましたか。 


^ む 6 しび終わった6底か6ほぐし、余分な水分をとばず。 


点火しない 


♦ガスコー ドに空気び入っていませんか。与ガスコードは 2 m じ(内にずる。 


予約時間に炊さあが6ない 


予約セツト時アラームが 
鳴りずぐ炊をはじめる 

ふきこぼれる 


参ガス栓が全開になっていまずか。 

づガス栓の開さが不十分だと、乂力不足で炊飯時間が長くなり、やわ6かめの 
炊さあがりになりまずので、必ず全開にずる。 


参現在時刻や予約時刻は、まちがっていませんか。 

づ時刻は正しくセットずる。 （ 1已ぺージ参照）_ 

参1時間未満の予約をしていませんか。 

づ炊飯に、約2已〜40分かかるため、ずぐ炊さはじめまず。 

参お米の量、水加減はまちがっていませんか。 

与付属の計量カップでお米の量を確かめる。水加減は水平な場所で、両側の目盛り 
で合わせてください。無洗米は専用の計量カップで計ってください。 

参炊飯かま-内ぶた-フ□-卜-パッキンなどは、付け忘れたり、変あしていませんか。 
づ正し < 取り付ける。変形した部品は交換ずる。（有償） 

参洗米した後、ずぐに洗米おさモードで炊いていませんか。 

与洗米した後ずぐに炊飯ずる場合は洗米ずぐモードで炊飯してください。 



■故障.異常の見分け方と処置方法 

ご使用中にふだんと違った状態になったとさや、 

不都合び生じたときは、そのままお使いにな 5 ず、 

直ちにご使用を中止してじゅラぶんな点検をお願いします。 


A 警告 


使用中に異常を感じたときはずぐに使用を中止ずる。 

①あわてず、ガスをを閉じる。③電源プラグを巧く。 


現 象 

表示がでない 


>お調べいただ<こと 


づ処置方法 


参電源プラグがコンセントに差し込まれていまずか。 
^電源プラグをコンセントに差し込む。 


困つたとさは 


タイマ—炊飯のとさ I 炊飯中 


じ(上のことをお調べのラえ、なお異常のあるとをは、お買い上げの販売店、またはちよりの当社へ連絡してください。 



1品 名 

RR - S 1 OMKT • RR - S 1 日 MKT-B • RR - S 1 OOMKT 

炊飯量 

洗米ずぐ e (カップ） 

0.36〜 1.98 (2—11) 

0.34 〜 1.87 に〜 11) 無洗米 

洗米おさ C (カップ） 

お急ざ e (カップ） 

外形 

寸法 

局 さ （ mm ) 

301 

幅 ( mm ) 

318 

奧 行 ( mm ) 

393 

質 量 

8.9 kg 

ガス 接続 

LPG • 1 2 A •13 A :ガスコード（ル□径迅速継手） 

電 源 

AC 100 V 50-60 HZ 

消費 
電力 

炊 飯 時 

14 W 

定格消費電力 

230 W (待機時消費電力 1.9 W ) 

点乂 方式 

連続スパーク点火 

電源コードの長さ 

1 .4 m 

付属品 

計量カツプ(白米用 • 無洗米用各1個)•しゃちじ • 取扱説明書(保証書付) • 「連絡先」一覧表 


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 


■ 個別ガス消費量 



1時間当0のガス消費量 （ kW ) 

使 吉^び 

RR - S 10 MKT 

LP ガス kw 

2.03 

1 3 A kw 

2.33 

12 A kw 

2.17 


■ かお寸法 (単位： mm ) 




■ 交換部品について 


交換部品はお買い上げの販売店、またはちよりの当社でお買いお巧めください。 


♦巧飯かま（フッ素樹0旨加 T 、 

使っているうちに、色む5- A ガレがでさることびありますび食品衛生法の畐準内で問題はありません。 

ご使用に不便ををたすようになりました5、炊飯かまだけをお買いホめください。 

また、巧飯かまび凸凹になっている場合は、炊飯かまの交換が必要です。 

♦その他の部品類 

内ぶた-内ぶた取付パッキン-フ□ー ト-内ぶたパッキンの変形-破損-劣化などで、ご使用に不便ををたすよラにな 
りました5、その部品だけをお買いホめください。 

しゃちじ-つゆ受け-蒸気□などち同様です。 

•当社交換部品•お手入れ品の販売サイト （ R . STYLE ) では、上記しソ外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱って 
おります。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えでをる部品び巧象です。 



当社製品の交換部品•お手入れ品をインターネット販売サイトよりごを文いただけまず。 

http://www.rinnai-stvle.jp/ 
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I 長期巧ほわないとまは 

電源プラグを抜き、各部の巧れを取除き、十分に乾燥してか日ほこりなどの異物び入らないよラにビニールに 
包み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。 

特にガス通路部（ガス接続 □) には、ほこりび入ってガス通路をつまらせないよラに、お買い上げになった際 
に取付け5れていたキヤップをガス接続 □ にはめてください。 


I ア フターヴー ビスについて 


依頼される前にもう一度ご確認ください 


■27 〜28ページの r 故障•異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 

■確認のラえそれでち不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じ、 
電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店か、当社事業所にご連絡ください。 

お申しつけの際は、次のことをお知日せください。 

①製品名-ガスの種類 ④ご住所-お名前-電話番号-道順 

③お式の呼び（銘板表示のちの） ⑥訪問ご希望曰 

③故障または異常の内容（できるだけ詳しく） 


転居される場合 


■ガスには都市ガス数種類及び L P ガスの区分びあります。 


A 警告 


ガスの種類げ異なる地域へ転居される場合は、調舊•改造の必要びありまず。転居先のガスの種類を確認 
のラえ、お買い上げの販売店、またはお居巧のガス事業ちにご相談ください。 


■ガスの種類により、調整-改造でさないちのちあります。 
■転居にとちなラ調整や改造に有する費用は、有料となります。 


保証について 


■裏表紙び保証書になっています。 

■当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障びある場合、一定条件のちとに、無料修理 
に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。） 

■必ず、 r 販売店•お買い上げ曰」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みください。 
保証書を紛失されますと保証期間内であつてち修理費をいただく場合びあります。 


補修用性能部品の保有期間について 

1 

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後日年間となっています。 
品の機能を維持するために必要な部品です） 

(補修用性能部品とは、その製 

アフターヴービスなどの連絡巧 1 

■お買い上げの販売店か、フ U - ダイヤルにご連絡ください。 r 

U ンナイフ u — ダイヤル"] 

(別添の r 連絡先一覧表」を参照してください。） ^ 

函0120 -054321 J 

1お客様の個人情報の取り扱いについて 

1 


■当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス活動 
および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。 

■当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場を、法令に基づく義務の履行または、権限の 
行使のために必要な場さ、その他正当な理由びある場合を除さ、当社 L ソがの第兰ちに個人情報を開示-提供 
はいたしません。 


困つたとさは 
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保証書 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラこと 
をお約束するちのです。 


記 


1. 保証期間は買い上げの曰か61年間とし、機器本体を対象とします。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。 

2. ご転居の場をは、事前にお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でをない場含には、別添の『連絡先』 
一覧表をご覧の上、当社事業所にご連絡< ださい。 

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保存して<ださい。 

已.無料修理についての規定は下記をご覧< ださい。 



使用状態で故障した場含には、お買い上げの販売店または 
およりの弊ネ t 窓□び無料 f 菱理いたします。 

2. 保証期間巧に故障して無料修理を費ける場をは、お買い上 
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示 
ください。なお、離島および離島に準ずる違隔地への出張 
修理を行った場合には、出爾こ要する実費を申し受けます。 

3. 保証期間内でを次の場をには有料修理になります。 

^イ）使巧上の i 吳りおよびす当な1度理や改造による故障および 

揭イ台 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障 
および損傷。 

(八）火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、公害や 
異常電圧による故障および損傷。 

〔二）車両、船舶への搭載で使巧された場含の故障および損 

イ台 

〔ホ）本書の提示がない場合。 

〔へ）本書にお買い上げ年月曰、販売店名の記入がない場を 
あるいは字句を書さ替え5れた場を。 

〔卜）指定外の燃料、使用電源（電圧）の使用による故障お 
I- け+員伊 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴なラ改造•調整の場含。 

お買い上げ曰および販売店名 


This warranty is valid only in Japan. 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のわとにおいて 
無料修理をお約まするをのです。従ってこの保証書によ 
って保証書を発行している者（保証責任者)、およびそれ 
政がの事業者に対するお客様の法律上の権利を制限する 
ちのではありません。保証期間経過後の修理などについ 
てご不明の場含は、お買い上げの販売店または別添の「連 
絡先」一覧表をご覧の上、当社事業所にお問い合せくだ 
さい。 


お買い上げ曰 


年 


月 


曰 


扱ち印 


店 

売 

販 


所 


住 


号 

§ 

0 

舌 
1-1 日 

電 


















































































